sein muB, so dafi die WinclstoBe nur in geringem Grade befahigt sind, den Stanb von dem Boden aufzuwirbeln. Lowell hat den Luftdruck an der Oberflache des Mars aiif 64 Millimeter geschatzt, Proctor kommt zu etwa dem dop-pelten Betrag. Beide Schatzungen beruhen auf recht un-siclieren Grundlagen. Ich bin geneigt anzunehmen, daft auch Lowell einen zu hohen Wert angibt. Nimmt man den-selben als richtig an, so ruht auf jedem Quadratrneter der Marsoberflache nur etwa ein Fiinftel so viel Luft als a\u einem Quadratmeter der Mecresoberflache auf der Erde.
Fig. 13.
Der Planet Venus mil sonnenbeleuchteter AtmosphSre (links), am 6. Dezernber 1882 bel der Venuspassage von Langley beobachtel,
Die Venusatmosphare ist wegen der.in ihr scliweben-den Wolkenmassen und namentlich auch wegen ihrer starken Lichtbrechung schon seit langerer Zeit als machtigcr er-kannt worden als die Erdatmosphare. In der Nahe der Sonne crscheint die Venus dunkel und von einem Licht-schein umgeben. (Fig. 13.) Zur Hervorbringung dieser Erscheinung braucht aber, wie allgemein angenommen wird, die Venusluft nicht dichter zu sein als die Erdluft. Bedenkt man jedoch, dafi die Luft, die wir an der Venus wahrnehmen, tiber den Wolken liegt, und dafl diese Wolken
6+ den fast g-anzlich wolkenfreien Mars und dem von 7 v. H. fiir den nicht nur wolkenfreien, sondern atich wcgeri der fehlenden Atrno-sphare vollkomrnen staubfreien Mond, so sieht man, daB die Marsatmosphare, trotz der auf diescni Stern herrschenden geringen, nur 37,5 v. H. der irdischen, betragenclen S claw ere noch nicht ein Drittel so viel Staub uber jedem Quadrat-meter enthalt als die Erdatmosphare.
